 Anexa 6 2 3 Evaluarea starii cantitative si calitative a corpurilor de apa subterana si nivelul de confidenta Spatiul/ bazinul hidrografic Denumire corp de apa subterana Cod corp de apa subterana Stare cantitativa (B/S) Confidenta stare cantitativa Stare calitativa (B/S) Confidenta stare calitativa BANAT Lovrin-Vinga ROBA01 B H B H Fibis ROBA02 B H S H Timisoara ROBA03 B H S H Lugoj ROBA04 B H B H Gataia ROBA05 B H B H Farasesti (M Poiana Rusca) ROBA06 B L B L Luncani (M Poiana Rusca) ROBA07 B L B L Maciova (M Poiana Rusca) ROBA08 B L B L Cornereva ROBA09 B L B L Fenes ROBA10 B L B L Resita-Moldova Noua ROBA11 B L B L Jam ROBA12 B H B H Bozovici ROBA13 B H B H Cerna-Câmpusel ROBA14 B L B L Godeanu ROBA15 B L B L Sichevita ROBA16 B L B L Bigar ROBA17 B L B L Banat ROBA18 B H B H Dalboset-Prigor ROBA19 B H B H Naida?-Socol ROBA20 B L B L Legenda: B - stare buna S - stare slaba H - nivel de confidenta ridicat L - nivel de confidenta scazut 